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SHARP DL-EL33L-W 

@LED (電球 色 ) 

念 寸法 : 幅 290mm、 奥 行き 400mm、 高 さ 100mm 

0 木 休 : アル ミダ イカ スト (塗装 色 ホワ イト ) 

人 @ 前 面 カ バー : 強化 ガラ ス 透明 

@ レ ンズ : PC 

@⑯ 定 格 電圧 : AC100V~242V 

@ 消 費 電力 : 43W 

る ⑧ 人力 電流 :0。 44A(100V)、0。 24A(200V) 
0。21A(242V) 

人 @ 器 由 光束 : 52001m 

@ 固 用 エネ ルギー 消費 効率 : 120。 91m/W(200V 時 ) 

0 調 光 機能 : 段階 (100、80、70%) 

0 北 源 寿命 :60, 000 時 間 (光束 維持 率 90%) 

@ 相 関 色 温度 : 2700K 

0 平均 演色 評価 数 Ra80 

質量 : 約 7。 Okg 

@ 保 護 等 級 : 1P65 


